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この た び は 、 本 製品 を お 買い 上 げ い た だ き 、 あ り が と う ご ざ いま す 。 こ の 取付 説明 書 は 、 フ 
ッ ク と バイ プ の 取り 付け か た と 、 取 り 付 け 時 の 注意 事項 に つい て 説明 し て いま す 。 取 り 付 
ける 前 に 、 こ の 説明 書 を よく お 読み の 上 、 正 し く 取 り 付 け て くだ さい 。 


取り 付け 図 )〉 バイ フ 


危険 


記載 され て いる 内 容 を 守ら 
な けれ ば 、 死 亡 や 重大 な 事 
故 が 生じ る 危険 が 極め て 大 
きい こと を 示し ます 。 


この マー ク は 、 禁 
止 ( し て は いけ な 
いこ と ) を 示し ま 


この マー ク は 、 強 
制 (必ず する こと ) 
を 示し ます 。 


強制 


1 . 安 全 の た め に 、 必 ず 守 っ て いた だ きた いこ と 


ここ に 記載 され て いる 注意 事項 を 守ら な いと 、 死 亡 や 重大 な 事故 、 製 品 


の 破損 が 生じ る 寺 れ が あり ます 。 
パイ ブ プ の 固定 位置 に つい て /N 人 危険 
強制 
や む を えす ず 、 石 講 ボ ー ド や 土 壁 ベ ニヤ な ど 、 


も ろ い 壁面 に 取り 付け る と き は 、 は し ご の 最 
大 使用 質量 (100kg) に 十分 耐え られ 、 な お 
か つ 木 ネジ が 十分 効く 厚い 木質 に 工事 を し 
と 後 、 パ バ で さい 。 沙 
@ バ イブ 取り 付け 高 さ は 、 下 記 の 範囲 内 に し 生生 
て くだ さい 。 範 囲 外 に 取り 付け て 使用 し ます 
と 、 約 70 度 の 角度 が 保 て ず に 、 破 損 や 落下 | 人 豊 パ イプ は 、 水 平 に 取り 付け て くだ さい 。 水 平 
こよ る けが の 原因 に な り ま す 。 で な いと 、 フ ッ ク と パイ プ と の か ん 合 が あま 
く な っ た り 、 は し ご が 立 め に な っ て 、 ゆ れ な ど 
@ バ イプ は 必ず 壁面 に 取り 付け て くだ さい 。 


に よる 落下 事故 の 原因 に な り ま す 。 
屋根 裏 の 床 の 上 面 や 下面 に 取り 付け る と 、 8 8 
まし ご の フッ ク と パイ プ と の か ん 合 が あま く 久木 ネジ は 、 確 実に 締め 付け て くだ さい 。 木 ネ 


〈 収 納 時 〉 


@ バ イプ は 、 は し ご の 最大 使用 質量 
(100kg) に 十分 面 え られ る 箇所 に 固定 し 
て くだ さい 。 固 定 が 不 十 分 で す と 、 落 下 事故 
の 原因 に な り ま す 。 


な り 、 使 用 時 に フッ ク が 外れ て 落 ー ジ の 締め 付け が 不 十 分 で す と 、 使 用 時 の 荷重 
すり 、 合 用 還 に フッ ク が 2 ト れ て 落下 硬 攻 の 上 に よっ て イブ が 外れ 、 落 下 事 故 の 原因 に な 
因 に な り ま す 。 時 
氏 バ イブ か ら 屋 根 裏 の 床 ま で の 高 さ 寸法 を 守 ー 
っ て くだ さい 。 は し ご の 支柱 と 床 の 角 が あ た フッ ク の 取り 付け に つい て 
っ て 、 フ ブッ ク と バイ プ と の が ん 合 が あま く な | 人 昇降 用 フッ ク は 左右 、 同 じ 高 さ の 位置 に 
り 、 使 用 時 に フッ ク が 外れ て 、 落 下 事故 の 原 取り 付け て くだ さい 。 左右 の 位置 が 異 


央 に な り ま す 。 


バイ プ の 固定 方 法 に つい て 


修 危険 ① 


@@ 付 属 の 木 ネ ジ は 、 柱 の よう な 厚み の ある 
木質 の 壁面 に 取り 付け る ネジ で す 。 
石 講 ボ ー ド や 土 壁 、 ベ ニヤ な ど 、 も ろ い | 久本 製品 を 改造 し た り 、 変 形 ベ こせ た り し な 
壁面 に は 使用 し な いで くだ さい 。 軸 で くだ さい 。 
落下 事故 の 原因 に な り ま す 。 強度 が 落ち て 、 落 下 原因 に な り ま す 。 


ど . 取 り 付 け か た 


な り ま す と は し ご が 斜め に な っ て 、 和 ゆれ 
な ご ど に よる 落下 事故 の 原因 に な り ま す 。 


その 他 


@ フ ッ ク に は 左右 が あり ます 。 絶 対 、 逆 に 
取り 付け な いで くだ さい 。 逆 に 取り 付け 
る と 、 フ ッ ク は 上 下 逆 向き に な り 、 パ イ 
プ に 引っ 掛け られ ず に 危険 で す 。 


1 . 部 材 の 確認 


取り 付け 前 に 部 材 の 確認 を し て くだ さい 。 


は し ご パイ プ (オフ ショ ン ) LFTP2B 
品 名 央 数 品 名 個 数 
は し ど ご ] パイ プ ] 
右側 用 フッ ク ら パイ プ 受 け ら 
2 の 左側 用 フッ ク 2 カバ ー 2 
六角 穴 付 ボ タン ボル ト (M5x17) と ! 木 ネジ 8 
六角 棒 ス パナ (呼び 4) ] 


ら . パ イプ の 取り 付け 


1. パ イプ の 取り 付け 位置 (A 寸 法 ) お よび パイ プ の 中 心から 
屋根 裏 の 床 ま で の 長 さ (B 寸 法 ) を 確認 し て くだ さい 。 


型式 LFT-26 LFT-31 (昇降 時 A 収納 時 ) 
1.970mm ら ,480mm 
A 寸 法 ) ) 
ど ,170mm .650mm 約 50mm」 
B 寸 法 50mmー150mm 了 1 
製品 質量 6.2kg フ .okg A 寸 法 : パ イプ の 取り 付け 位置 


寸法 : パ イプ の 中 心から 屋根 裏 の 床 ま で の 長 さ 


Ra アル イー 株 式 会 社 028510 各市 三 島 江 1-1-1 お 客 欄 相 談 室 回 司 0180-308-669 


(取り 付け 時 の 注意 〉 

同 梱 の 木 ネ ジ は 、 木 質 の 壁面 用 
で す 。 そ れ 以 外 の 壁面 の 場合 は 、 
それ ぞ れ の 壁面 に 合っ た 取り 付 
け 方 法 で 取り 付け て くだ さい 。 


ら . 取 り 付 け 部 の 壁面 が 最大 使用 質量 (1 00kg) に 十分 耐え ら 
れる 状態 か 確認 し て くだ さい 。 
3. 左 右 ど ちら か の パイ プ 受 け を 壁面 に 取り 付け て くだ さい 。 


4. も う 一 方 の パイ プ 受 け に パイ プ を 差し 込み 、 下 図 の よう に 
取り 付け て くだ さい 。 最 後に カバ ー を 取り 付け て 完成 で す 。 


パイ プ 受 け 


パイ プ の 両端 が 
パイ プ 受 け に 当たる まで 
差し 込む こと 


壁面 に バイ プ 受 け の 丸 穴 を 使い 
ネジ で 取り 付け る 


壁面 に パイ プ 受 け の 丸 穴 を 使い 


ネジ で 取り 付け る ペ 
| カバ ー の 取り 付け 手順 
邊 7N こ 
し 込む ⑧ 
ツメ 
カバ ー 
> カバ ー を 取り 付け る バイ ブ 受 け バイ ブ 受 け 
下 の 角 穴 に ツメ を 押し 込む 
N、 の 


3. 昇 降 用 フッ ク ・ 収 納 用 フッ ク の 取り 付け か た 


昇降 用 フッ ク を スラ イド ガイ ド 上 の フッ ク 固 定 ガ イド 
に 浅く は め 、 堆 で 確認 し た スラ イド ガイ ド の 位置 で 、 
昇降 用 フッ ク を は め 込 み ま す 。 


⑩ は し ご を 床 面 に 接地 し て 昇降 時 の 状態 に 立て 掛け 、 は し ご / 
】 


が 約 70" の 角度 と な る 位置 (スラ イド ガイ ド 上 で 昇降 用 
/ 70* 


フッ ク を 取り 付け る 位置 ) を 確認 し て くだ さい 。 
昇降 用 フッ ク 取 り 付け 位置 確認 


フッ ク 固 定 ガ イド 

人 

ーー | 
ライ ドガ イド 9 


⑯ で 確認 し た 取り 付け 位置 
昇降 用 フッ ク ( 


右側 ) 
@50 
/ ーー ニー ッッ 4 
六角 穴 付き ボタ ン ボ ルト il の の 
レス 4 ( 
- ジグ 4 フッ ク 固 定 ガ イド 


スラ イド ガイ ド 
六角 穴 付 き ボ タン ボル ト を 、 六 角 棒 スパ ナ で 軽く 締め ます 。 
(も う 一 方 の 支柱 に も @ ⑥ を し ます ) 


ブツ = ーー 一 
し し 」 
フッ ク 固 定 ガ イド 

陸上 


T_T_T_T-T_T_T_Tm- 本 


@⑳ バ イプ に 取り 付け 、 は し ご が 約 70' の 角度 と な る こと を 再度 確認 し て くだ さい 。 
も し 、 角 度 が 深 す ぎ た り 浅 す ぎる 場合 や 、 左 右 の 高 さ 位置 が 不 均衡 な 場合 は 、 昇 降 用 
フッ ク の 取り 付け 位置 を 調節 し て くだ さい 。 


昇降 用 フッ ク の 取り 付け 位置 が 決ま っ た ら 、 六 角 穴 付き ボタ ン ボ ルト を 六角 棒 ス パナ 
で 強く 締め つけ て くだ さい 。 (支柱 両 サ イド と も ) 


取り 付け た 昇降 用 フッ ク の 位置 か ら 、 
らら 86mm (LFT-26) 
37mm (LFT-31) 
ト の 位置 に 収納 用 フッ ク 
を 取り 付け こく だ さい 。 
(支柱 両 サ イド と も ) 


LFT-26 =222mm 
LFT-31 =837mm 


収納 用 フッ ク ( 左 側 ) 


4. 取 り 付け 後 の 確 認 


バイ プ や バイ ブ プ 受 けが ガタ ガタ 動き ませ ん か 。 
人 昇降 用 フッ ク 、 収 納 用 フッ ク は 左右 と も 、 そ れ ぞ れ 同 じ 高 さ 位置 に な っ て いま すか 。 
左右 の 高 さ 位置 が 異な り ま す と は し ご が 斜め に な っ て 、 落 下 事故 の 原因 に な り ま す 。 
@ バ イブ 受け 、 フ ッ ク の 取り 付け ネジ が ゆる ん で いま せん か が 。 
人 @ 左 側 用 フ ッ ク 、 右 側 用 フ ッ ク は 、 左 右 逆 に 取り 付け て いま せん か 。 

フッ ク が 上 下 逆 向 き と な り 、 パ イプ に 引っ 掛け られ ず に 危険 で す 。 
は し ご の フッ ク が 変形 し て いま せん か が 。 


10:00 一 16:00 た だ し 18:00 一 13: 00 及 び 土 ・ 日 ・ 祝 を 除く 
※ こ の 取扱 説明 書 は 、 無 断 転 用 を 禁じ ます 。 2014061-FS 


